101 


Sundays and Bank Holiday Mondays 
Valid from: 02/06/2019 
Valid until further notice. 


101 Hanley (City Centre) - Stafford (Rail Station) 
Via Newcastle - Trentham - Stone 


Service No.: 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

Notes: 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

HANLEY, City Centre Bus Station [Q] 

0805 

.... 

1005 

1105 

1205 

1305 

1405 

1505 

1605 

1705 

NEWCASTLE, Bus Station Arr 

0818 

.... 

1018 

1118 

1218 

1318 

1418 

1518 

1618 

1718 

NEWCASTLE, Bus Station [9] Dep 

0820 

.... 

1020 

1120 

1220 

1320 

1420 

1520 

1620 

1720 

Trentham Gardens 

0830 

.... 

1030 

1130 

1230 

1330 

1430 

1530 

1630 

1730 

FILLEYBROOKS, Petrol Station 

.... 

0941 

.... 

.... 

.... 

.... 

— 

.... 

— 

.... 

STONE, Christchurch Way 

0844 

0944 

1044 

1144 

1244 

1344 

1444 

1544 

1644 

1744 

Stone Ind Est, Emerald Way 

0848 

0948 

1048 

1148 

1248 

1348 

1448 

1548 

1648 

1748 

STAFFORD, Stone Rd/Crab Lane 

0857 

0957 

1057 

1157 

1257 

1357 

1457 

1557 

1657 

1757 

STAFFORD, Railway Station 

0915 

1015 

1115 

1215 

1315 

1415 

1515 

1615 

1715 

1815 


Notes: 

ABH Also on Bank Holidays 


101 Stafford (Rail Station) - Hanley (City Centre) 
Via Stone - Trentham - Newcastle 


Service No.: 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

Notes: 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

ABH 

STAFFORD, Railway Station dep 

0915 

1015 

1115 

1215 

1315 

1415 

1515 

1615 

1715 

1815 

STAFFORD, Stone Rd/Crab Lane 

0925 

1025 

1125 

1225 

1325 

1425 

1525 

1625 

1725 

1825 

Stone Ind Est, Beacon Rise 

0936 

1036 

1136 

1236 

1336 

1436 

1536 

1636 

1736 

1836 

STONE, Crown Street 

0942 

1042 

1142 

1242 

1342 

1442 

1542 

1642 

1742 

1842 

Trentham Gardens Estate 

0953 

1053 

1153 

1253 

1353 

1453 

1553 

1653 

1753 

1853 

NEWCASTLE, Bus Station Arr 

1005 

1105 

1205 

1305 

1405 

1505 

1605 

1705 

1805 

1905 

NEWCASTLE, Bus Station [6] Dep 

1007 

1107 

1207 

1307 

1407 

1507 

1607 

1707 

1807 

1907 

HANLEY, City Centre Bus Station 

1020 

1120 

1220 

1320 

1420 

1520 

1620 

1720 

1820 

1920 


Notes: 

ABH Also on Bank Holidays 


